JAKOB KILARSKI 


Drd. praw, Urzędnik Dyrekcji c. k. kolei Państwowych, 


przeżywszy lat 32, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 24 Maja 1869 roku. 


Stroskani rodzice zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 1 Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Niedzielę dnia 
26. b, m. o godzinie 4 popołudniu z kościoła paraf. św. Mikołaja na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem A. Koziańskiego w Krakowie. 


